飄燃ン 


本装置用に用意されているを種オプションの取りがけ-取り外しの手順や作業を行う際のを意事項につい 
て説明します。システムの拡張後にシステム BIOS の設定を変更する必要がある場合があります。この章で 
システム目 IOS のユーティリティについて操作方まやを意事項を説明します。 


内蔵オプションの取り付け(一164ページ） . 

システム BIOS コンフイグレーシヨン（一205ぺージ) 

リセ、ソトとクリア（^230ぺージ） . 

割し ja みライン（一234ページ） . 


オプションデバイスの取り付け（または取り外し） 
の準備ができるまでの手順およびオプションデパ 
イスの取り付けほたは取り外し）の手順について 
説明しています。 

BIOS SETUP ユーティリティを使った本体の入 
化力に関するコンフィグレーションについて説明 
しています。 

リセ、ソトする方法と内部メモリに M 0 S ) のクリア 
方法について説明します。 

，割り込み設をについて説明しています。 
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内蔵オプションの取 D 付け 


本体に取りがけられるオプションの取り付け方法およびを意事項について記載しています。 

n-O • オプションの取り付け/取りがしはユーザー個人でも行えまずび、この場台の本体およ 
び部品の破損または運用した結果の影響についてはその責任を負いかねますのでご了承 
ください。本装置について詳しく、専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に 
取り付け/取りがしを行わせるようお勧めします。 

• オプションおよびケーブルは辭社び指定する部品を使用してください。指定 m がの部品 
を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障-破損についての修理は有料となりま 
す。 


安き上の注意 


安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次のを意事項を必ず守ってくだ 
さい。 





爪爪 

A ® 

( g ) 戀 

0 C 

装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。人び死 
こずる、または重傷を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ ly 降の説明を 
ご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 

• リチウムバッテリやニッカドバッテリ、ニッケル水素バッテリを取りがさない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 



A ミち意 


A \ 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を^:、ずお守りください。乂傷や 
けびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ 
似降の説明をご覧ください。 

• 1人で持ち上げない 

• 中途半端に取り付けない 

• カバーをがしたまま取り付けない 

• 指を挟まない 

• 高温を意 

• 感電注意 

A A 

0 
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静電気が策について 


本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け/取り外しの際は静 
電気による製品の故障に十分を意してください。 

•リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用 

リスト接地ストラップを手首に巻きがけて<ださい。手に入らない場合は部品を触る前 
に崖体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 

また、作業中はを期的に金属表面に触れて静電気を放電するようじしてください。 

• 作業場所の確認 

-静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。 

-カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 
行った上で作業を行ってください。 

• 作業台の使用 

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行って<ださい。 

• 着巧 

-ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。 

-静電気防止飾を履いて作業を行ってください。 

-取り付け前に貴金属脂輪や腕輪、時計など)を外してください。 

• 部品の取り扱い 

-取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。 
-を部品の緣の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。 

-部品を保管•運搬する場合は、静電気防止用の袋などじ入れてください。 
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取り付け/取 0 かしの準備 


部品の取り付け/取り外しの作業をする前に準備をします。 


1 . 0 S のシャットダウン処理を巧う。 

八ードディスクドライブや増設電源ユニットで、ホ、ソトスワップで増設ができる場合は、シャッ 
トダウン処理をする必要はありません。 


2 . セキュリティキーでフ□ントべゼルの 
□ックを解除して、フ□ントべゼルを取 
LJ 化す。 



3. POWER スイッチを押して本装置の電源 
を OFF ( POWER / SLEEP ランプ消灯）に 
する。 

4. 本装置に接続しているすべてのケーブル 
および電源コードを取り外す。 

i ： i 上で完了です。部品の取り付け取り外 
しにはプラスドライバとマイナスドライ 
バが必要です。用意して<ださい。 



八ードディスクドライブと電源ユニットを除く内蔵部品の取りがけ/取り外しの作業は本装 
置をラックから引き化した状態で行います。 



A ミち意 


AA 

装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。义傷や 
けびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ 
似降の説明をご覧ください。 

• カバーを外したまま取り付けない 

• 指を挟まない 

• 高温ま意 

• ラックび不ま定な状態でデバイスをラックか5引き出さない 

• 複数台のデバイスをラックか5引き出したが態にしない 

A A 

0 
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巧り付け/取りかし後の確認 


オプションの増設や部品の取り外しをした後は、次の点について磕認してください。 

• 取り外した部品を元どおりに取り付ける 

増設や取り外しの際に取り外した部品やケーブルは元どおりに取り付けて<ださい。取 
りがけを忘れたり、ケーブルを引き抜いたままにして組み立てると誤動作の原因となり 
ます。また、部品やケーブルは中途半端じ取りがけず、確実に取りがけてください。 

• 装置内部に部品やネジを置き忘れていないか確認する 

特にネジなどの導電性の部品を置き忘れていないことを磕認してください。導電性の部 
品がマザーボード上やケーブル端子部分に置かれたまま電源を ON にすると誤動作の原因 
となります。 

• 装置内部の冷却効果について確認する 

内部に配線したケーブルがぶ却用の穴をふさいでいないことを磕認してください。ぶ却 
効果を失うと装置内部の温度の上昇じより誤動作を引き起こします。 

• ツールを使って動作の確認をする 

増設したデバイスによっては、診断ユーティリティや BIOS セットアップユーティリティ 
などのツールを使って正しく取り付けられていることを確認しなければいけないものが 
あります。それぞれのデバイスの増設手順で詳しく説明しています。参照してくださ 
い。 
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未使用ス□、ソト 
用又りがけ不可） 


未使用ス□ット未使用ス□ット 
(取り付け不可）（取り付け不可） 


* 八ードディスクドライブを標準装備 


取り付け/取0かしの手順 


次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。 

八ードディスクドライブ 

本装置の前面には、約 25.4 mm (1 インチ)厚の八ードディスクドライブを搭載することができ 
るへー ドディスクドライブベイがあります。 

八ードディスクドライブは専用のドライブ羊ャリアに搭載された状態で購入できます。ま 
た、ドライブキャリアに搭載された状態のまま装置に取り付けます。 

n-O • 製社で指定していない八ードディスクドライブを使用しないでください。サードパー 
ティの八ードディスクドライブなどを取り付けると、 j \- ドディスクドライブだけでな 
く本体び故障するおそれびあります。 

• この装置ではシステム領域は2台の A — ドディスクドライブによる RAID 1で固定です。 
• 本体内に搭載できる八ードディスクドライブは最大2台です。 

標準で 73.2 GB の八ードディスクドライブを2台 ( RAID 1) 搭載しています。その他のス□、ソ 
卜は未使用ス□、ソトです（ダミースポンジが入っています）。 

未使用ス□ット 

SAS Porto* (取り付け不可） 
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交換 

次の手順で八ードディスクドライブを交換します。 

I n-O 八ードディスクドライブは、同じ容量、同じ回乾数のものを使用してください。 

1 ^ 

^ 八ードディスクドライブが故障したためじディスクを取り外す場合は、八ードディスクドラ 

イブの DISK ランプがアンバー色(こ点のしているス□、ソトをあ6かじめ確認してください。 


D に K ランプ 


n ; ハードディスクドライブは、フロントべゼルを取り外すだけで取り付け/取り外しを行うこ 
とができます。 


1. 166ページを参照して準備をする。 

2 . レバーを押して□ックを解除し、八ンド 
ルを開<。 


3. 八ンドルとドライブキヤリアをしっかり 
と持って手前(こ引き化す。 
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• ハンドルのフックびフレームに当たるまで}甲し込んでください。 

• ドライブキャリアは両手でしっかりとていねいに持ってください。 

目. 八ンドルをゆっくりと閉じる 

「カチ、ソ」と音がして□ックされます。 
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• 八ンドルとドライブキャリアに指を挟まないようにま意してくださし、。 
• さ5にしっかり入っているか、再度巧し込んでください。 


押し) A むときに八ンドルのフックがフレームに引つかかっていることを確認してください。 


7. 本装置の電源を ON (こして、 DianaScope を使い SETUP ユーティリティを起動して 「 Boot 」 メ 
ニューで起動順位の設定をする。 

八ードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がクリアされるた 
めです。 

8 . 取りかしたフ□ントべゼルを取り付ける。 

故障した八ードディスクドライブの交換後、交換した新しい八ードディスクドライブに交換 
前までの情報を記録することにより、故障を起こす]: i 前の状態に戻すことのできるオートリ 
ビルド機能を使用することができます。 

オートリビルドは、故障した八ードディスクドライブをホ、ソトスワップ履源 ON の状態での 
ディスクの交換)するだけで自動的に行われます。オートリビルドを行っている闇、八ード 
ディスクドライブじある D に K ランプが緑色とアンバー色に交互に点灯してオートリビルド 
を行っていることを示します。 

n-O • 才ートリビルドに失敗すると、八ードディスクドライブにある D 旧 K ランプびアンバー 
色に点なしまず。もう一度ディスクの取りがし/取り付けを行ってオートリビルドを実 
巧してください。 

• ディスクアレイ監視ユーティリティをインス I ルしている場台は次のような表示や動 
作をすることびありますが、オートリビルド終了後、オートリビルドを行った八ード 
ディスクドライブの D 旧 K ランプびアンパ’一色に点なしていなければ、才ートリビルド 
は正常に行われています。 


-才ートリビルド中に 「Rebuild was canceled 」 と画面に表示される。 


-オートリビルドをいったん終了して再開しているような動作をする。 


オートリビルドを行うときは、次のを意を守つてください。 

• 八ードディスクドライブが故障してから、オートリビルドを終了するまで装置の電源を 
OFF じしないでください。 

• 八ードディスクドライブの取り外し/取り付けは、90秒じ(上の闇隔をあけて行ってくだ 
さい。 


• リビルド中は、ディスクの交換を行わないでください（リビルド中は八ードディスクドラ 
イブじある D に K ランプが緑色とアンバー色に交互に点なしています）。 
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電源 ユニッ 


本装置は2台の電源ユニットが標準で搭載されています。万一、電源ユニット （1 台)が故障し 
てもシステムを停止することなく運用することができる。 

I n-O 本装置では常に2台の電源ユニットび搭載されたが態で運用してください。 


交換は電源ユニットが故障したときのみ行います。 



正常に動作している電源ユニットを取りがさないでください。 


本 装置の電源ユニットを冗長構成 (2 台で運用）にしているとき、そのうちの1台が故障した 
1^^ 場合は、システム稼働中（電源 ON の状態）に故障した電源ユニットを交換できます。 


1. 背面にある電源ユニットのランプの表示 (AC POWER ランプがアンバー色に点灯）で故障してい 
る電源ユニットを確認する。 

2 . 故障している電源ユニットの AC コードをめく。 

3. 電源ユニットのとっ手をにぎり、レバー \ 

を押さえなが6手前に引く。 \ 


4. 電源ユニットを取りかす。 

















己.新しい電源ユニットを差し込む。 



I W-OI® 

電源ユニット接続端子部分には触れないでくださし、。 

巨. とっ手を(こぎり、しっかりと押し} A む。 

「カチ、ソ」と音がして□ックされます。 































• L 回 

2 台の電源ユニットで動作していた本体の電源ユニットを電源 ON のまま交換したときは、電源 
ユニット POWER ランプが点灯します（運用を停止している間に交換したときは電源コードを接 
続するとランプが点滅し、電源を0 N にすると点灯します）。 


7. 電源コードに本)を接続する。 

標準で添がされていたものと増設した電 
源ユニットに添付されていたコードを使 
います。コードを接続すると AC POWER 
ランプが点滅します。 


8 . 電源が OFF の場合は、本装置の電源を ON 
にする。 

AC POWER ランプが点灯します。 


AC POWER ランプ 



9. STATUS ランプ(こ電源ユニットに関するエラー表示がないことを確認する。 

AC POWER ランプが消灯している場合は、もう一度電源ユニットを取り付け直してください。 
それでも同じ表示が化たときは保守サービス会社(こ連絡してください。 
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本装置(ラックか 5 の引き出し） 

八ードディスクドライブと電源ユニットを除く内蔵部品の取りがけ/取り外しの作業は本装 
置をラックから引き化した状態で行います。 



A ミ主意 


A\ 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。义傷や 
けびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがありまず。詳しくは、 iii ページ 
切降の説明をご覧ください。 

• 1人で持ち上げない 

• 指を挟まない 

• ラックか5引を出した状態にある装置に荷重をかけない 

• ラックび不安定な状態でデバイスをラックか5引を出さない 

• 複数台のデバイスをラックか5引き出した状態にしない 

• 動作中に装置をラックか5引き出さない 

A0 


1. 166ページを参照して準備する。 



3. 本装置前面の左ちにある□ック解除ボタ 
ンを押しなが6本装置をゆっくりと静か 
(こラックか6引き化す。 

引き化している途中で□ックされます。 
□ックされたところで引き化しは完了で 
す。 
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ラックへ収納するときは、左ちのレリーズ 
レバーを手前または、奥に押しながら再 
度、ラックへ押し込みます。 



レノ ' C — やレールで指を挟まないよう十分ま意してください。 











ドライブ カバー 

ファンおよび、 CPU 、 バックアップデバイスの取りがけ/取り外しや内部のケーブル接続を 
変更するときはドライブカバーを取り外します。 


取り外し 


1. 166ページを参照して準備する。 

2 . 本体をラックか6引き出す （17 日ページ参 
照)。 

3. ドライブカバーにある□ックボタンを押 
しなが6装置前面へスライドさせる。 

4. ドライブカバーを持ち上げて本体か6取 
り外す。 



取り付け 


ドライブカバーを取り付けるときは、ドラ 
イブカバーのタブが本体フ レームに 磕実に 
差し a まれていることを磕認して、ドライ 
ブカバーを背面へスライドさせてくださ 
い。ドライブカバーを本体背面に向かって 
スライドさせると r カチ、ソ」と音がしてドラ 
イブカバーが□ックされます。 

このときに□ックボタンの状態を磕認して 
ください。磕実に□ックされると□、ソクボ 
タンが上に上がった状態になります。下に 
押された状態 (< ぼんだ状態)の時はドライ 
ブカバーをもう一度本体背面に向けてスラ 
イドさせてください。それでも□ックされ 
ない場合は、いったんドライブカパーを取 
り外してから、もう一度取り付け直してく 
ださい。 
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□ジックカバー 


DIMM および、 CPU 、 PCI ボードの取りがけ/取り外しや内部のケーブル接続を変更するとき 
は□ジ 、ソクカバーを 取り外します。 


取り外し 

1. 166ページを参照して準備する。 

2. 本体をラックか6引き出す （175 ページ参 
照)。 

3. □ジ 、ソク カバーの背面にあるセットスク 
リューをゆるめ装置背面へスライドさせ 
る。 

4. □ジ 、ソク カバーを持ち上げて本体か6取 
り外す。 



取り付け 


□ジ、ソクカバーを取り付けるときは、 □ 
ジックカバーのタブが本体フレームに磕実 
に差し a まれていることを磕認して、 □ 
ジックカバーを前面へスライドさせてくだ 
さい。最後に背面にあるセツトスクリュー 
を固定してください。 



^ □ジ 、ソク カバーの取り付け時、開まり(こ<い場合は、ライブカバーも取り外し、□ジ 、ソク カ 

にエック I バーを先に取り付けてください。 



















DIMM 

DIMM(Dual Inline Memory Module ) は、本装置のマザーボード上の DIMM ソケットに取り 
がけます。マザーボード上には DIMM を取り付けるソケットが12個あります。 


* 一 

[ETTI 


メモリは最大 4 GB まで増設できます（標準装備の DIMM も交換が化要）。出荷時には 、 DIMM 
#11と#21に 512 MB の DIMM を搭載しています。 


— "〇 • DIMM は大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の 
静電気を逃がしてか5ボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品を 
素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関ずる説 
明は16己ページで詳しく説明していまず。 

• 辭社で指定していない DIMM を使用しないでください。サードパーティの DIMM などを 
取り付けると、 DIMM だけでなくマザーボードび故障ずるおそれがあります。また、こ 
れ5の製品び原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となりま 
ず。 


DIMM の増設順序 

DIMM は Group 番号の順に増設します。 



DIMM 

DIMM 

DIMM 

DIMM 

DIMM 

DIMM 


#42 

#11 

#13 

#22 

#31 

#33 


—含インタリーブ装置であるため、 2 枚 
単位で増設してください。また同 
じ Group 内に異なる仕様の DIMM 
を実装すると正常に動作しませ 
ん。 

メモリミラーリングやオンライン 
スペアメモリなどの機能を使用す 

- る際の構成については183ぺージを 

参照してください。 


Group ) 番号 

Group を構成ずる 
ソケット番号 

Group #1 

DIMM #11 と DIMM #21 

Group #2 

DIMM #31 と DIMM #41 

Group #3 

DIMM #12 と DIMM #22 

Group #4 

DIMM #32 と DIMM #42 

Group # 己 

DIMM #13 と DIMM #23 

Group #6 

DIMM #33 と DIMM #43 
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取り付け 

次の手順に従って DIMM を取りがけます。 


p-O 本装置では、 Low - profile にープ□ファイル： DIMM ボードの高さび30 mm ( l .2 インチ） 
ly 下)タイプの DIMM のみをサボートしていまず。それ m 外(それ m 上高い) DIMM はサポー 
卜していません。 


1 . 166ページを参照して準備をする。 

2. 本体をラックか6引き出す （175 ページ参照)。 

3. ドライブ カバーと □ジ 、ソクカバー を取りかす （ 177ページ参照)。 

4. PCI ライザーカードを取り外す （194 ページ参照)。 


己 


サポートバーのネジ2本をかし、サポー 
トバーを取り外す。 


サポートバーが浮き上がってネジを給 
失する場合があります。ネジを取り外 
すときは、サポートバーをしっかり押 
さえなが6行って<ださい。 




7. DIMM をソケット(こまっすぐ押し} A む。 

DIMM が DIMM ソケットに差し 3 A まれる 
とレバーが自動的に閉じます。 
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8. プ□セ、ソサダクトを取り付ける。 


US 目ケーブルはプ□セ、ソサダクトの上に 
置いてください。 


9. サポートバーを取り付ける。 

US 目ケーブルはサポートバーの切り欠き 
を通してください。 


プ□セ、ソサダクトの折り返し部分がサ 
ポートバーの内側に差し} A まれているこ 
とを確認してください。 


I チェック I 

サポートバーが浮き上がってネジを紛 
失する場合があります。ネジを取り外 
すときは、サポートバーをしっかり押 
さえなが6行ってください。 


USB ケーブル 



10. 取りかした部品を取り付ける。 

11. DianaScope を使って管理 PC か6本装置の BIOS セットアップユーティリティを起動して 
「Advanced」一「Memory Configuration」 の順でメニューを選択し、増設した DIMM のステータス 
表示が 「Normal」 になっていることを確認するに15ページ参照)。 


12.「 Advanced」 メニューの 「Reset Configuration Da ね」を 「Yes」 (こする。 


八ードウエアの構成情報を更新するためです。詳しくは214ページをご覧ください。 
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取り外し 

次の手順に従って DIMM を取り外します。 

^ • 故障した DIMM を取り外す場合は、 POST や ESMPRO で表示されるエラーメッセージを 

確認して、取り付けている DIMM ソケットを確認してください。 

• DIMM は最低2枚1組搭載されていないと本装置は動作しません。 

1 . 166ページを参照して準備をする。 

2. 本体をラックか6引き出す （175 ページ参照)。 

3. ドライブ カバーと □ジ 、ソクカバー を取りかす （ 177ページ参照)。 

4. PCI ライザーカードを取り外す （194 ページ参照)。 

己.サポートバーのネジ2本をかし、サポートバーを取り外す （r 取り付け」の手順を参照)。 

目.プ□セ、ソサダクトを持ち上げて取り外す （r 取りがけ」の手順を参照)。 

7. 取り外す DIMM のソケットの両側にある 
レバーを左ち(こひろげる。 

□ックが解除され DIMM を取り外せま 
す。 


8 . 取り外した部品を取り付ける。 

9. DianaScope を使って管理 PC か6本装置の BIOS セットアップユーティリティを起動して 
「Advanced」一「Memory ConfigurationJ-fMemory Retest」 を 「Yes」 (こ設定し、取りかした 
DIMM のエラー情報をクリアするに1己ページ参照)。 

10.「 Advanced」 メニューの 「Reset Configuration Data」 を 「Yes」 (こする。 

八ードウエアの構成情報を更新するためです。詳しくは214ページをご覧ください。 










メモリ機能の利用 

本製品じは、システム停止の原因となるメモリ障害(複数ビット障害)を自動的に修正する 
rchipkill (チップ车ル） ECC メモリ」機能の他に r メモリミラーリング機能」とけンラインスぺ 
アメモリ機能」を持っています。必要に応じて利用してください。 

I n-O 標準のメモリ構成と r メモリミラーリング機能」、「オンラインスペアメモリ機能」を同時に 
利用することはできません （ rchipkill (チップキル） ECC メモリ」機能はどの状態において 
も機能しまず)。 

本製品のマザーボード内にはメモリを制御するための r メモリブランチ」が下図のように2系 
統じ分かれています。 


Group# 1 


Group#3 


Group # 己 



r メモリミラーリング機能」と r オンラインスペアメモリ機能」はメモリブランチ闇またはメモ 
リブランチ内でのメモリの死活監視と切り替えを行うことによって冗長性を保つ機能です。 
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メモリミラーリング機能 

メモリミラーリング機能とは、メモリブランチ間で対応する2つの Group の DIMM (ミラー 
セツト）に同じデータを書き込むことにより冗長性を持たせる機能です。 



Pl ： オペレーティングシステムからは、物埋容量の半分の容量のメモリとして認識されます。 




この機能を利用するための条件は次のとおりです。 

• ミラーセットを構成するメモリソケット （4 つ）にメモリを搭載してください。 

• 搭載するメモリは同じ容量のものを使用してください。 

• 口 anaScope を使って管理 PC から本装置の目 IOS セットアップユーティリティを起動して 
次のメニューのパラメータを変更し、設をを保存して SETUP を終了してください。 
「Advanced」 一 「Memory Configuration サブメニュー」一 「Memory RAS Feature」 一 
「Mirror」 

• メモリは次の順唐で搭載してください。 

Group #1と Group #2一 Group #3と Group #4一 Group #5と Group #6 


次のようなミラーリングは構築できません。 

• 異なるミラーセット間でのメモリミラーリング 
• 同ーメモリブランチ内でのメモリミラーリング 
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メモリミラー設定に関するま意事項 

メモリミラーを構築した状態で、メモリミラー構成とならないようなメモリ増設や、メモリ 
ミラーが崩れるようなメモリの取り外しを行なった場合は、目 IOS Setup メニューのメモリ 
ミラーメニューがグレーアウト状態になり設定が変更できなくなります。 

このような状態になってしまった場合、メモリミラー解除をするには下記手順を参照して 
Load Setup Defaults を実施してください。 

1. 目 IOS Setup の設定内容を控えておく。 


2. POST 中に「巧」キーを押し、目10 S Setup メニューに入る。 

3. 「Exit」 一 「Load Setup Defaults」 を選択。 

4. 「Load default configutation now?」 と表示されるので 「Yes」 を選択する。 

已.1.で控えていた内容を再設定する。 

Load Setup Defaults が実行されると、イ也の Setup 設定:も Defau け値に戻るので、再度 Setup 設 
走:を行ってください。 


メモリミラーリング機能を使用できる DIMM の搭載パターン例を U 下に示します。 


例 

メモリセット 

メモリセット 

メモリセット 

メモリ容量合計 

Group #! 

Group 杜2 

Group 杜3 

Group #4 

Group # 己 

Group # 巨 

鄕がモリ 

論理火 E リ 

1 

標準 1G 目 

増設 1G 目 

- 

- 

- 

- 

2GB 

1GB 

2 

標準 1G 目 

増設 1G 目 

増設 1G 目 

増設 1G 目 

- 

- 

4GB 

2GB 

3 

標準 1G 目 

増設 1G 目 

増設 2GB 

増設 2G 目 

- 

- 

6GB 

3GB 

4 

標準 1G 目 

増設 1G 目 

増設 1G 目 

増設 1G 目 

増設 1G 目 

増設 1G 目 

6GB 

3GB 

己 

標準 1G 目 

増設 1G 目 

増設 1G 目 

増設 1G 目 

増設 2G 目 

増設 2G 目 

8GB 

4GB 

6 

標準 1G 目 

増設 1G 目 

増設 2G 目 

増設 2G 目 

増設 1G 目 

増設 1G 目 

8GB 

4GB 


18己 






















オンラインスペアメモリ機能 

オンラインスペアメモリ機能は、メモリブランチ内の1つの Group を予備（スペア）として待 
機させることにより、運用している Group の DIMM で訂正巧能なエラーが発生した場合、待 
機させている Group の DIMM じ運用を自動的に切り替え処理を継続させる機能です。 



■ I ： オペレーティングシステムからは、物理容量より少ない容量のメモリとして認識されます 
(搭載数と1おあたりの容量によって変化します）。 


この機能を利用するための条件は次のとおりです。 

• メモリブランチ内の2つじ(上の Group にメモリを搭載してください。メモリブランチ間で 
搭載数が異なっていても動作します。例えば、メモリブランチ#0は4枚につの Group) 
で、メモリブランチ#1は6枚 (3 つの Group) でも問題ありません。 

• メモリブランチ内に搭載されたメモリの容量はすべて同じものを使用してください。メ 
モリブランチ単位で同一容量のメモリを搭載していれば動作します（メモリブランチ#0と 
メモリブランチ#1の総容量が異なっていても動作します）。 

• 口 anaScope を使って管理 PC から本装置の目 IOS セットアップユーティリティを起動して 
次のメニューのパラメータを変更し、設をを保存して SETUP を終了してください。 

「 Advanced」 一 「Memory Conriguration サブメニュ ー 」イ Sparing」 

• 名■メモリブランチ内のメモリは次の順唐で搭載してください。 

メモリブランチ#0 : Group #1 一 Group #3一 Group #5 
メモリブランチ# 1: Group #2一 Group #4一 Group #6 

次のようなスペアリングは構築または設定することができません。 

• 異なるメモリブランチへのスペアリング 
• 任意のメモリをスペアに指を 

スペアに指をされる Group は同ーメモリブランチ内で一番大きい Group 番号です。 
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オンラインスペアメモリ機能を使用できる DIMM の搭載パターン例を JU 下に示します。な 
お、次のパターンはメモリブランチ#0でのものですが、メモリブランチ#1でも同じパター 
ンとな U ます。 


佣 1 

メモリブランチ # 0 

メモリ容量合計 

1 ブ IJ 

Group#! 

Group#3 

Group# 己 

微がモリ 

論跋巧リ 

1 

増設 1G 目 

増設 1G 目 

- 

2GB 

1GB 

2 

増設 1G 目 

増設 1G 目 

増設 1G 目 

3GB 

2GB 

3 

標準 2G 目 

増設 2G 目 

- 

4GB 

3GB 


オンラインスペアメモリはメモリコント□ー ラの仕様上、メモリの Rank 単位でスペアメモ 
リを設をします。 

Single Rank メモリと Dual Rank メモリではオンラインスペアメモリを設をした場合の論理 
メモリ容量が異なります。 

• Single Rank メモリの場合 

(物理メモリ容量X搭載数）一物理メモリ容量二論理メモリ容量 

• Dual Rank メモリの場合 

(物理メモリ容量X搭載数）一（物理メモリ容量/ 2) 二論理メモリ容量 

本装置でサポートしているメモリは]: i 下のとおりです。 

- N 8102 -277 増設 1G 目メモリ： Single Rank 
- N 8102 -278/279 増設 2G 目/ 4GB メモリ： Dual Rank 
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プ□セツサに PU ) 


標準装備のデュアルコア Intel ® Xeon ® プ□セ、ソサー ( CPU ) じ力□えて、もう1つ CPU を増設 
し、マルチプ□セ、ソサシステムで運用することができます。 

n-O • CPU は大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の 
静電気を逃びしてか 5 CPU を取り扱ってください。また、 CPU の端子部分や部品を素 
手で触ったり、 CPU を直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関ずる説明 
は16己ぺージで詳しく説明しています。 

• 取り付け後の確認びできるまではシステムへの運用は控えてください。 

• 製社で指定していない CPU を使用しないでください。サードパーテイの CPU などを取 
り付けると、 CPU だけでなくマザーボードび故障するおそれびあります。また、これ 
5の製品び原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。 




□ 背面側 


マザーボード 























































取り付け 

次の手順に従って CPU を取り付けます。 


1 . 166ページを参照して準備をする。 

2 . 本体をラックか6引き出す （17 日ページ参照)。 

3. ドライブ カバーと □ジ 、ソクカバー を取りかす （ 177ページ参照)。 

4. PCI ライザーカードを取り外す （194 ページ参照)。 



サポートノ \'一が浮き上がってネジを紛失する場合があります。 

ネジを取りかすときは、サポートバーをしっかり押さえなが6行ってください。 



7. CPU ソケットの位置を確認する。 

8 . ソケットか6保護カバーを取りかす。 



保護カバーは大切に保管しておいてく 
ださい。じド11を取りがしたときは^；、ず 
CPU のげわりに保護カバーを取り付け 
て < ださい。 
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9. ソケットのレバーを一度押し下げてフッ 
クか6解除してレバーを止まるまでゆつ 
くりと開く。 



10 . プレートを持ち上げる。 



ソケットの接点び見えます。接点には 
触れないでください。 



11. 新しい CPU を取り化し、保護カバーか6取りかす。 


lirOl^ 

I CPU を持つときは、必ず端を持ってください。 CPU の底面(端子部)には触れないでくださし、。 


12. CPU をソケットの上にていねい(こゆっく 
りと置く。 

親指と人差し指で CPU の端を持ってソ 
ケットに差し} A んでください。親指と人 
差し指がソケットの切り欠き部(こ合うよ 
うじして持つと取りがけやすくなりま 
す。 

I チェック I 

• CPU の切り欠きとソケットのキー 
部を合わせて差し} A んで<ださ 
い。 

• CPU を傾けたり、滑6せたりせず 
にソケットにまっすぐ下ろしてく 
ださい。 
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13. CPU を軽くソケットに押しつけてか 6 プ 
レートを閉じる。 



14. レバーを倒して固定する。 


1已.ヒートシンクを CPU の上に置く。 

16. ヒートシンクをネジで固定する。 

ネジはたすきがけの順序で4つを仮どめ 
したあとじ本締めしてください。 



✓画 ① 

ヒートシンクの向きにミ主意して<ださい（下図参照)。 



背面側 
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17. ヒートシンクがマザーボードと水平(こ取り付け6れていることを確認する。 


p-oira 

• 斜めに傾いているときは、いったんヒートシンクを取りがしてか5、もう一度取り付け直し 
て < ださい。 

水平に取り付け5れない原因には次のことび考え5れまず。 

- CPU び正しく取り付け5れていない。 

-ヒートシンクを固定するネジび完全に締め5れていない。 

• 固定されたヒートシンクを持って動かさないでください。 


18. プ□セ、ソサダクトを取り付ける。 

US 目ケーブルはプ□セ、ソサダクトの上に 
置いてください。 


19. サポートパ'—を取りがける。 

USB ケーブルはサポートバーの切り欠き 
を通してください。 


プ□セ、ソサダクトの折り返し部分がサ 
ポートバーの内側に差し込まれているこ 
とを確認してください。 


サポートバーが浮き上がってネジを紛 
失する場合があります。ネジを取り外 
すときは、サポートバーをしっかり押 
さえなが6行って<ださい。 


USB ケーブル 




20. DianaScope を使って管理 PC か6本装置の BIOS セットアップユーティリティを起動して、 
「Advanced」 メニューの 「Reset Configuration Data」 を 「Yes」 (こする。 

八ードウエアの構成情報を更新するためです。詳しくは214ページをご覧ください。 
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取り外し 


CPU を取り外すときは、「取り付け」の手順1〜6を参照して取り外しの準備をした後、手順 
16〜12の順に従って行ってください。ヒートシンクはネジを外した後、ヒートシンクを水 
平に少しずらすようにして動かしてから取り外してください（この後の r 重要」を参照してく 
ださい）。 



• CPU の故障 m がで取りがさないでください。 

• 運用後は熱によってヒートシンクの底にあるクールシートび CPU に粘着している場合 
びあります。ヒートシンクを取り外す際は、左ちに軽く回して、ヒートシンクび CPU 
か5離れたことを確認してか5行ってください。 CPU に粘着したままヒートシンクを 
取りがずと CPU やソケットを破損するおそれびありまず。 



CPU の取り外しほたは交換)後に次の手順を行ってください。 

1.DianaScope を使って管理 PC か6本装置の目 IOS セットアップユーティリティを起動して 「Main」 
—[Processor Settings」一「Processor Retest」 の順でメニューを選択し、取り外した CPU のエ 
ラー情報をクリアするに13ぺージ参照)。 

CPU を巧換した場合は、 「MainJ-rProcessor Settings」 の順でメニューを選択し、増設した 
CPU の ID および二次キャッシュサイズが正常になっていることを確認してくださいに13ページ参 
照）。 


2. 「Advanced」 メニユーの 「Reset Configuration Da ね」を 「Yes」 (こする。 

八ードウエアの構成情報を更新するためです。詳しくは214ページをご覧ください。 
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PC I ボード 


本装置じは、 PCI ボードを取りがけることのできる r ライザーカードに種類)」をマザーボード 
上に搭載しています。ライザーカードには PCI ボードをを 3 あずつ取り付けることができます 
(合計で 6 枚の PCI ボードを搭載可能-標準で 1 ス□、ソト専有済み）。 

それぞれのライザーカードにある PCI ボードス□、ソトにネ、ソトワーク拡張用やファイルデバ 
イス機能拡張用の PCI ボードを接続します。 

n-O • PCI ボードおよびライザーカードは大変静電気に弱い電子部品でず。サーバの金属フ 
レーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてか 5 PCI ボードを取り扱ってくださ 
し、。また、 PCI ボードおよびライザーカードの端子部分や部品を素手で触ったり 、 PCI 
ボードおよびライザーカードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関す 
る説明は16己ページで詳しく説明していまず。 

• 取り付けることびできる PCI ボードの組み合わせには制限事項びありまず。詳細はお買 
い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。 

• Low - profile (□—プ□ファイル)タイプと Full - hei 呂 ht (フル A イト)タイプの PCI ボード 
で接続でをるライザーカードび異なりまず。ボードの仕様を確認してか5取り付けてく 
ださい。 

^ PCI ボード(こよっては、オンボード上の拡張 ROM を利用するものもあります。ボードに添 
がの説明書を参照し、拡張 ROM の展開が必要であるかどうかを確認して<ださい。設定 
は、 BIOS セットアップユーティリティに ETUP」 を使います。詳しくは、205ぺージを参照 
してください。 



3C 

2C 

1C 



3B* 
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ライザーカード 


* 標準でディスクアレイコント□ーラを装備 







































































































注意事項 

取り付けや取り外しの際には次の点についてを意してください。 

• ライザーカードの端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないようを意してくだ 
さい。手のミ由やミちれがが着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の 
原因となります。 

• ライザーカードによって接続できる PCI ボードのタイプが異なります。ボードの仕様を確 
認してから取り付けてください。 

• 本装置の起動時の PCI バスス□、ソトのサーチ順位は次の通りです。 


3目一1目一2目-> 1 C 一 3 C 一 2 C 


• 0 S やディスクアレイ目 IOS ユーティリティなどで同種の PCI デバイス（オンボードの PCI デ 
バイス含む)の認識順序が上記サーチ順と異なる場合があります。次の表の PCI バス番号、 
デバイス番号、機能番号を参照して PCI デバイスのス□、ソト位置を確認してください。 


PCI デバイス 

PCI バス番号 

デバイス番号 

機能番号 

オンボード N に1 

C 

0 

0 

オンボード N に2 

C 

0 

1 

ス□、ソト 1C 

18 

0 

X 

オンボード SAS 

D 

己 

0 

ス□、ソト 2C 

20 

0 

X 

ス□、ソト 3C 

1C 

0 

X 

ス□、ソト旧 

0D* 

3 

X 

ス□、ソト 2 目 

0D* 

9 

X 

ス□、ソト 3 目 

3* 

0 

X 


* ス□ット1C、 2C、3C じ取り付け6れたボードじよって、バス番号が 4JU 上になる場合があります。 

• 起動しない LAN コント□ーラのオプション ROM は BIOS セットアップユーティリティで 
「 Disabled 」 に設定してください。 

• LAN ポートに接続したコネクタを抜くときは、コネクタのツメが手では押しじくくなっ 
ているのため、マイナスドライバなどを使用してツメを押してあいてください。その際 
に、マイナスドライバなどが LAN ポートやその他のポートを破損しないよう十分にを意 
してください。 

• 起動可能な PCI 力ード(ディスクアレイコント□-ラや LAN ボードなど)を増設すると、起 
動の優先順位が変更されることがあります。増設後に BIOS セットアップユーティリティ 
の r 巨〇〇りメニューで設定し直してください。 

• 同じ PCI ライザーカード上にあるス□ット（1 C 、 2 C 、3 C または旧、2目、3目)のうち、い 
ずれかのス□、ソトに 33 MHz でのみ動作するオプションを取り付けた場合、その PCI ライ 
ザーカードの他のス□、ソトじ取りがけたオプションも 33 MHz で動作します。 
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サポートしているボードと搭載可能ス□ット 


次の表のとおりです。なお、をボードの機能詳細についてはボードに添付の説明書を参照し 
てください。 

n-O • 同ーバス内に異なるボードを実装した場合はおい方の周波数で動作しまず。 

• 本体 PCI ス□ットよりも PCI ボードの方び動作性能び高い場をは本体 pcu □ット性能 
で動作します。 

• 標準ネットワークについて 

標準ネットワーク(オンボード同±)で AFT / ALB の Teamin 呂を組むことびできまず。 
ただし、標準ネットワークとオプション LAN ボードで同一の AFT / ALB の Teamin 呂を 
組むことはできません。 


型名 


バス A 

バス B 

バスに 

バス D 

バス E 

備考 



PCIe 

#1C 

PCIe 

#2C 

PCIe 

#3C 

PCI-X 

#1B 

PCI-X 

#2B 

PCIe 

#3B 

製品名 

PCI ス□ツト 
性能 * 

>e 

レーン 

>4 

レーン 

巨 4bit/ 
100 MHz 

ぶ 

レーン 

ス□ツト 
サイズ 

Low Profile 

Full Height 

PCI ボード 
タイプ * 

>e 

'方 ット 

>4 

ソケット 

3.3V 

>6 

'方 ット 

搭載可能な 
ボードサイズ 

MD2 

ロング/シヨート 

N 8103 -91 

ディスクアレイコント 
□-ラ（内蔵 SAS) 

- 

- 

- 

- 

- 

♦ 

標準搭載 

N 8104-に〇 

1000BASE-T 
接続ボード （2 ホ） 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

N 8104 -1 にとの混在不可 

N 8104-に2 

1000 BASE-T 
接続ボードに ch) 
(力ード性能： PCI 
EXPRESS (邻） 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

その他の N にとの Tearming 
(AFT/ALB 相当）は不可 
10BASE-T は未対応 

N 8104 -1 に 

1000 BASE-SX 
接続ボード 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

N 8104 -120 との混在不可 


〇搭載可能 一搭載不可 参標準装備 


レーン：転送性能(転送帯域）を示す(例：1レーン=2.日 Gbps、 4レーン =10Gbps) 

ソケット：コネクタサイズを示す。ソケット数 J：i 下のカードが接続可能。（例： x4 ソケッ l-=x1 カー 
ドや x4 カードは搭載できるが、 x8 カードは搭載不可） 
































取り付け 

次の手順に従ってライザーカードに PCI ボードを取り付けます。 


♦ それぞれのライザーカードびサポートするボードタイプ(□ープ□ファイルかフル八イ 
トタイプ)と取り付ける PCI ボードのタイプを確認してください。 

• PCI ボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とライザーカードにあるコネク 
夕の形状び台っていることを確認してください。 

1. 166ページを参照して準備をする。 


2 . 本体をラックか6引き化す （17 日ページ参照)。 


3. □ジ 、ソク カバーを取り外す （ 178ページ参照)。 



己.前ぺージの表を参照して取り付け位置を確認する。 
目.取り付け位置の PCI ス□、ソ トカバーのネジをかす。 
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7. 増設カバーを取りかす。 




I チェック I 

取りかした増設ス□、ソトカバーは、大切に保管しておいてください。 


8 . <フル八イト-フルレングスタイプのみ> 

フル八イト-フルレングスタイプの PCI 
ボードを取り付ける場合は、 PCI ボード 
のリテーナをかす。 
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9. ライザーカードに PCI ボードを取り付ける。 


ライザーカードのス□、ソト部分と PCI ボードの端子部分を合わせて確実(こ差し} A みます。 




• ライザーカードや PCI ボードの端子部分には触れないでください。ミちれや油び付いた状態で 
取り付けると誤動作の原因となりまず。 

• うまくボードを取り付け5れないときは、ボードをいったん取りがしてか5取り付け直して 
ください。ボードに過度の力を加えると PCI ボードやライザーカードを破損するおそれびあ 
りまず。 

I チェック I 

PCI ボードブラケットの先端がライザーカードの固定ス□、ソト(こ差し込まれていることを確認し 
てください。 
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• L 画 

本体のマザーボード上のコネクタと接続するケーブルが取り付けるボードにある場合は、ライ 
ザーカードを本体に取り付ける前にボードへ接続しておいてください。 


11. ライザーカードをマザーボードのス□、ソ 
卜(こ接続する。 

ライザーカードの端子部分とマザーボー 
ド上のス□ット部分を合わせて、確実に 
差し A みます。 


フックさせる。 



12. 差し込んだ後、指で押して確実に接続さ 
せる。 
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13. 取りかした部品を取り付ける。 

14. DianaScope を使って管理 PC か6本装置の BIOS セットアップユーティリティを起動して 
「Advanced」 メニューの 「Reset Configuration Da ね」を 「Yes」 (こする。 


八ードウエアの構成情報を更新するためです。詳しくは214ページをご覧ください。 

1曰. DianaScope を使って管理 PC か6取り付けたボード(こ搭載されている目 IOS〕 ンフィグレーシヨン 
ユーティリティを起動してボードのセットアップをする。 

ユーティリティの有無や起動方法、操作方法はボードによって異なります。詳しくはボードに添 
付の説明書を参照して<ださい。また、起動可能なデバイスが接続された PCI ボード(ディスクア 
レイコント□ーラや SCSI コント□ーラ、 LAN ボードなど)を増設した場合、起動優先順位がデ 
フォルト(こ変更されることがあります。目 IOS セツトアップユーティリティの r 目〇〇りメニューで 
起動優先順位を設定し直して < ださいに27ページ参照)。 


取り外し 

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。また、取り外し徽こ BIOS セッ 
トアップユーティリティの 「 Boot 」 メニューで起動優先順位を設定し直してください （227 
ページ参照)。 


201 




冗長フアン 

本装置の増設用ファンス□、ソトにオプションのファンを追力□することにより、ぶま P ファンの 
冗長化をすることができます。 

下図は標準装備のファンのス□、ソトとオプションのス□、ソトおよびそれぞれのス□、ソトに割 
り当てられているス□、ソト番号を示します。 



背面側 
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取り付け 

1. 166ページを参照して準備をする。 

2 . 本体をラックか6引き出す （17 日ページ参照)。 

3. ドライブカバーを取り外す （ 177ページ参照)。 



7. マザーボード上の冗長ファンジャンパスイッチを変更する C 
下図を参照して変更して<ださい。 


前面側 



背面側 


IE1 


その他のジャンノが)設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原因となります。 
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取り外し 

冗長ファンを取り外すときは、「取りがけ」の手順1〜3を参照して取り外しの準備をした後、 
W 下の手順に従って巧ってください。 

I n-O 増設用ファンス□ットか5ファンをずべて取りがした場合は、 r 取り付け」の手順7を参照し 
emm て冗長ファンジャンノくスイッチの設定を標準構成の状態に戻してください。 

交換する場合は通電中の状態でもできます（ホットスワップ)。 



A ま意 


A 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を(2、ずお守りください。乂傷や 
けびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびありまず。詳しくは、 iii ページ 
ly 降の説明をご覧ください。 

• 感電ま意 


1. 取り外す(を換する）ファンを確認する。 

故障したファンは EXPRESSSCOPE エンジンなどの管理ツールで確認できます。また、システム 
が通電中の場合はファンのランプが消灯しているファンが故障していることを表しています。 


2 . ファンをち図のようにつまんで、まつす 
ぐ上に持ち上げる。 

3. ファンをを換する場合は r 取りがけ」の手 
順5と6を参照して取り付ける。 

4. 冗長ファンをすべて取り外して標準の 
ファン構成に戻す場合は r 取り付け」の手 
順7を参照してジャンパスイ、ソチの設定 
を変更する。 


ランプに力所) 
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システム BIOS 〕 ンフイグレーシヨン （ S 盯 UP ) 

Basic Input Output System ( BIOS ) の設定方まじついて説明します。 

本装置を導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく理解して、正 
しく設をしてください。 

SETUP は八ードウエアの基本設ををするためのユーティリティツールです。このユーティリティは本体内 
のフラッシュメモリに標準でインス I -ールされているため、専用のユーテイリテイなどがなくても実行で 
きます。 


SETUP で設をされる内容は、化荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんどの場合におい 
て SETUP を使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必要に応じて使用してくださ 
い。 



• SETUP の操作は、システム管理者(アドミニストレータ）び行ってください。 

• SETUP では、パスワードを設定することびできまず。パスワードには、 
に upervisor 」 と 「 User 」 の2つのレベルびありまず。に upervisor 」 レベルのノくスワー 
ドで SETUP を起動した場合、すべての項目の変更びできます。 「 Supervisor 」 のパス 
ワードび設定されている場合、 「 User 」 レベルのパスワードでは、設定内容を変更でき 
る項目び限5れます。 


• 0 S (オペレーテイングシステム）をインス I ルずる前にパスワードを設定しないでく 
ださい。 


• SETUP ユーティリティは、最新のパージョンびインス!ルされています。このため 
設定画面び本書で説明している内容と異なる場合びあります。設定項目については、才 
ンラインヘルプを参照ずるか、保守サービス会社に問い合わせてください。 


• SETUP は Exit メニューまたはく Esc >、 く F 10>キーで必ず終了してください。 
SETUP を起動した状態でパワーオフ、リセットを行った場合には SETUP の設定び正 
しく更新されないことびあります。 



起動は DianaScope を使って本装置に接続されたリモートコンソールから行います。 

本体の電源を ON にするとディスプレイ装置の画面に POST (Power On Self - Test ) の実行内 
容が表示されます。 

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。 


Press < F 2 > to enter SETUP 


ここでく F 2> 丰一を押すと、 SETUP が起動して Main メニュー画面を表示します。 
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W 前に SETUP を起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が 
表示されます。パスワードを入力してください。 


Enter password：[ ] 

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は 
動作を停止します（これより先の操作を行えません)。電源を OFF にしてください。 

H|： パスワードには、 「Supervisor」 と 「User」 の2種類のパスワードがあります。 「Supervisor」 で 

は、 SETUP でのすベての設をの状態を確認したり、それらを変更したりすることができま 
す。 「User」 では、確認できる設をや、変更できる設をに制限があります。 


キーと画面の説明 


羊ーボード上の次の羊一を使って SETUP を操作します（羊一の機能については、画面下にも 
表示されています）。 


サブメニューが 
あることを示す 


PhoenixBIOS Setup 

Server 


Uti L>^y 


現在表してし"'るメこューをす 


► System Management 
Console Redirection 
Event Log Conriguration 


yFRB- 
r Bool 


設定項目 


Assert NMI on PERR: 
Assert NMI on SERR: 

旧 - 2 Policy: 
t Monitoring: 

Boot Monitoring Policy: 
Thermal Sensor: 

BMC IRQ: 

Post Error Pause: 
AC-LINK: 

Power ON Delay Time: 


CEnabLed] 

[Retry 3 Times] 
[Disabled ： 
[Retry 3times] 
CEnabLed] 

[IRQ 11] 
CEnabLed] 

[Last State] 

: 0： 


Platform Event FiLtering: CEnabLed] 


F1 Help 
Esc Exit 


Select Item 
Select Menu 



Item Specific Help 


Additional setup menus to 
view server management 
features- 



VaLues 
► Sub-Menu 


F9 Setup Defaults 
F10 Save and Exit 


丰一の機能説明 


パラメータ（選択すると文字が反転する*) 


* 自動的にコンフィグレーションされたものやネ矣化されたもの、 
情報の表示のみやパスワードの設定により変更が許可されてい 
ない項目はグレーアウトされた表示になります。 


□力ーソル 车 一（す、 ) 

画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選択さ 
れています。 

□ カーソル 羊 一（^、一） 

Main や Advanced 、 Security 、 Server 、 Boot 、 Exit などのメニューを選択します。 

□ <一>羊一/く十 >丰一 

選択している項目の値(パラメータ）を変更します。サブメニュー(項目の前に「►」がつ 
いているもの）を選択している場合、この羊一は無効です。 
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□ く Enter 〉 キー 

選択したパラメータのまをを行うときに押します。 

□ <Esc> 车一 

ひとつ前の画面に戻ります。また値を保存せずに SETUP を終了します。 

□ <F9>+ — 

現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します她荷時のパラ 
メータと異なる場合があります）。 

n <ド 1 〇>车一 

SETUP の設定内容を保存し、 SETUP を終了します。 


設定例 


次にソフトウエアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設を 
例を示します。 


日付-時刻関連 


「 Main 」 一 「System Time」、fSystem Date 」 

「 ESMPRO / ServerMana 呂 er 」 を使ってネットワーク経由で本体の電源を制御する 

「 Advanced 」 一 「Advanced Chipset Control 」 一 「Wake On Lan / PME 」 一 「 Enabled 」 


UPS 関連 


UPS と電源連動（リンク）させる 

- UPS から電源が供給されたら常に電源を ON させる 
「 Server 」 一 「 AC - LINK 」 一 「Power On 」 

- POWER スイ、ソチを使って OFF にしたときは、 UPS から電源が供給されても電源を OFF 
のままにする 

[" Server 」 一 「 AC - LINK 」 一 「Last State 」 

- UPS から電源が供給されても電源を OFF のままにする 
[" Server 」 一 「 AC - LINK 」 一 ！" Stays OffJ 


起動関連 


本体に接続している起動デバイスの順番を変える 

「目〇〇り^起動順唐を設定する 

POST の実行内容を表示する 

「 Advanced 」 一 「 Boot-time Diagnostic screen 」 一 「 Enabled 」 
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リモートウェイクアツプ機能を利用する 

モデムかり： 「 Advanced 」 一 「Advanced Chipset Control 」 

一 「Wake on Ring 」 イ Enabled 」 

LAN から： 「 Advanced 」 一 「Advanced Chipset Control 」 

一 rWake on LAN / PME 」 一 「 Enabled 」 


PCI デバイスから： 
RTC のアラームから： 


「 Advanced 」 イ Advanced Chipset Control 」 
一 rWake on LAN / PME 」 一 「 Enabled 」 
「 Advanced 」 一 「Advanced Chipset Control 」 


一 rWake on RTC Alarm 」 一 「 Enabled 」 


HW コンソール端末か 5 制御する 

[" Server 」 一 「Console Redirection 」 一それぞれの設定をする 


メモリ関連 


搭載しているメモリ （ DIMM ) の状態を確認する 

「 Advanced 」 一 「Memory Configuration 」 一 「DIMM Group #n Status 」 一表示を 5 在認する 
( n : 1〜 6) 

画面に表示されている DIMM グループとマザーボード上のソケットの位置は下図のように対 
応しています。 



DIMM #42 

DIMM #11 
DIMM #13 
DIMM #22 
DIMM #31 
DIMM #33 


Group ) 番号 

Group を構成する 
ソヶット番号 

Group #1 

DIMM #11と DIMM #21 

Group #2 

DIMM #31と DIMM #41 

Group #3 

DIMM #12と DIMM #22 

Group #4 

DIMM #32と DIMM #42 

Group #5 

DIMM #13 と DIMM #23 

Group #6 

DIMM #33 と DIMM #43 
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メモリ （ DIMM ) のエラー情報をクリアする 

rAdvanced 」 一 「Memory Configuration 」 一 「Memory Retest 」 一 「 Yes 」 一再起動するとクリ 
アされる 


CPU 関連 


搭載している CPU のが態を確認する 

「 Main 」 一 「processor Settings 」 一表示を磕認する 

画面に表示されている CPU 番号とマザーボード上のソケットの位置は前ページの図のように 
対応しています。 

CPU のエラー情報をクリァする 

「 Main 」 一 「processor Settings 」 一 「Processor Retest 」 一 「 Yes 」 一再起動するとクリアさ 
れる 


キーボー ド関連 


Numlock を設定する 

「 Advanced 」 一 rNumlock 」 一 rOn 」 馆効)/ rOff 」 (無効：初期値) 


イベント□グ関連 


イベント□グをクリアする 

「 Server 」 一 「Event Log Configuration 」 イ Clear All Event Logs 」 イ Press Enter 」 イ Yes 」 


セキュリティ関連 


BIOS レベルでのパスワードを設定する 

[" Security 」 一 ！" Set Supervisor Password 」 ーパスワードを入力する 

管理者パスワード （ Supervisor ） 、ューザーパスワード （ User ） の順に設定します。 


外付けデバイス関連 


10ポートに対する設定をする 

「 Advanced 」 一 「Peripheral Configuration 」 一それぞれの10ポートに対して設定をする 


内蔵デバイス関連 


本装置内蔵の PCI デバイスに対する設定をする 

「 Advanced 」 一 「PCI Configuration 」 一それぞれのデバイスに対して設定:をする 

オプシヨンの PCI ボードの ROM を展開させる 

「 Advanced 」 一 「PCI Configuration 」 一 「PCI Slot n Option ROM 」 一 「 Enabled 」 
n : PCI ス□、ソトの番号 

八ードウエアの構成情報をクリアする（内蔵デバイスの取り付け/取り外しの後） 

「 Advanced 」 一 「Reset Configuration Data 」 一 「 Yes 」 一再起動するとクリアされる 
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設定内容のセーブ関連 


BIOS の設定内容を保存する 

「 Exit 」 一 「Exit Saving Changes 」 

変更した BIOS の設定を破棄する 

「 Exit 」 一 「Exit Discarding Changes 」 また(ま 「Discard Changes 」 

BIOS の設定をデフオルトの設定に戻す(出荷時の設定とは異なる場合びあります) 

「 Exit 」 一 「Load Setup Defaults 」 

現在の設定内容を保巧する 

「 Exit 」 イ Save Changes 」 

現在の設定内容をカスタムデフオルト値として保存する 

「 Exit 」 イ Save Custom Deraults 」 

カスタムデフオルト値を□ー ドする 

「 Exit 」 一 「Load Custom Deraults 」 


パラメータと説明 


SETUP には大きく 6種類のメニューがあります。 

• Main メニユ ー 

• Advanc 目 d メニユ ー 

• Security メニュ ー 

• Server メニユ ー 

• Boot メニユ ー 
参 Exit メニユ ー 

このメニューの中からサブメニューを選択することじよって、さらに詳細な機能の設定がで 
きます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、化荷時の設定を 
説明をします。 
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Main 


SETUP を起動すると、はじめに Main メニューが表示されます。項目の前に「►」がついて 
いるメニューは、選択して < Ente 「> 羊一を押すとサブメニューが表示されます。 


PhoenixBIOS Setup UtiLity 


System Time: 

[ 旧 :18:58] 

Item Specific Help 


System Date; 

[04/04/2006] 

く Tab>, <Shift-Tab>, or 

Hard Disk Pre-DeLay: 

: Disabled ： 

<Enter> selects 干 ieLd- 

► Primary IDE Master 

[CD-ROM] 


► Primary IDE Slave 

[None] 


► Secondary IDE Master 

[None] 


► Secondary IDE Slave 

[None] 


► Processor Settings 



Language: 

[English (US)] 



FI 

Esc 


Help 

Exit 


t i 


Select Item 
Select Menu 


Enter Select I 


F9 Setup Defaults 
F10 Save and Exit 


Main メニューの画面上で設をできる項目とその機能を示します。 


項目 

パラメータ 

説明 

System Time 

HH : MM:SS 

時刻の設定をします。 

System Date 

MM/DD/YYYY 

日付の設定をします。 

Hard Disk Pre-Delay 

[Disabled] 

3 Seconds 

6 Seconds 

9 Seconds 

12 Seconds 

15 Seconds 

21 Seconds 

30 Seconds 

POST 中に初めて IDE デバイスへアクセス 
する時に設定された時間だけ待ち合わせ 
をイ 了いま3。 

Primary IDE Master 

Primary IDE Slave 

Secondary IDE Master 
Secondary IDE Slave 


それぞれのチヤネルに接続されているデ 
バイスの情報をサブメニューで表示しま 
す。 

一部設定を変更できる項目があります 
が、化荷時の設定のままにしておいて< 
ださい。 

Processor Settings 


プ□セ、ソサ (CPU) に関する情報や設定を 
する画面を表示しますに13ページ参 
照）。 

Language 

[English(US)] 

Francais 

Deutsch 

Espanol 

Italiano 

SETUP で表示する言語を選択します。 


[]： 出荷時の設定 
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BIOS のパラメータで時刻や日付の設定び正しく設定されているか必ず確認してください。 
次の条件に当てはまる場台は、運用の前にシステム時計の確認-調整をしてください。 

• 装置の輸送後 

• 装置の保管後 

• 装置の動作を保証する環境条件(温度：1 0° C 〜3己で • 湿度： 200/〇〜800/〇)か5がれた 
条件下で休止が態にした後 

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求する 
ようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ ( NTP サーバ)などを利用して運用するこ 
とをお勧めします。 

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みび生じる場台は、お買いホめ 
の販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。 




Processor S 目け ings ヴブメニュー 

Main メニューで 「Processor Settings 」 を選択すると、 U 下の画面が表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 



項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Processor Retest 

[No] 

Yes 

プ□セ、ソサのエラー情報をクリアし、次 
回起動時にすべてのプ□セ、ソサに対して 
テストを巧います。このオプションは次 
回起動後に自動的に「N0」じ切り替わり 
ます。 

Processor Speed 

— 

搭載しているプ□セ、ソサのク□ック速度 
を表示します。 

Processor 1 CPU ID 

数値 (OFxx) 

Disabled 

Not Installed 

数値の場合はプ□セ、ソサ1の ID を示しま 
す。 「Disabled」 はプ□セ、ソサの故障、 
「Notlns ね lied」 は取りがけ6れていな 
いことを示します（表示のみ）。 

Processor 1 L2 Cache 

— 

プ□セ、ソサ1の二次キャッシュサイズを表 
示します（表示のみ）。 

Processor 2 CPU ID 

数値 (OFxx) 

Disabled 

Not Installed 

数値の場合はプ□セ、ソサ2の ID を示しま 
す。 「Disabled」 はプ□セ、ソサの故障、 
「Not Installed」 は取りがけ6れていな 
いことを示します（表示のみ）。 

Processor 2 L2 Cache 

— 

プ□セ、ソサ2の二次キャッシュサイズを表 
示します（表示のみ）。 

Execute Disable Bit 

[Disabled] 

Enabled 

Execute Disabled 目时幾能をサポートして 
いる CPU のみ表示されます。この機能を 
使用するかどうかを設定します。 

Intel(R) Virtualization Tech 

[Disabled] 

Enabled 

インテルプ□セ、ソサーが提供する「仮想 
化技術」の機能の有効/無効を設定しま 
す。 


[]: 出荷時の設定 
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Advanced 


力ーソルを rAdvancecU の位置に移動させると、 Advanced メニューが表示されます。 
項目の前に「►」がついているメニューは、選択して <Ente「>+ —を押すとサブメニューが表 
示されます。 


PhoenixBIOS Setup UtiLity 

Advanced 




Item Specific Help 

► Memory Configuration 

► PCI Configuration 

► PenpheraL Contiguraion 

► Advanced Chipset Control 


Additional setup 
menus to configure 

Memory devices. 

Boot-time Diagnostic Screen: 

: Disabled ： 


Reset Configuration Data: 

[No] 


NumLock: 

[0… 


Memory/Processor Error: 

[Boot] 



FI Help t i Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^-- 、 Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Boot-time Diagnostic Screen 

[ Disabled ] 

Enabled 

「 Enabled 」 （こ設定すると、 POST の内容 
を画面(こ表示します。 「 Disabled 」 に設 
定すると NEC □ゴで POST の表示を隠し 
ます。 

Console Redirection 中は 「 Disabled 」 （こ 
設定できません。 

Reset Configuration Data 

[ No ] 

Yes 

Configuration Data ( P 0 ST で記憶してい 
るシステム情報)をクリアするときは 
「 Yes 」 に設定します。装置の起動後にこ 
のパラメータは 「 No 」 に切り替わりま 
す。 

NumLock 

On 

[ Off ] 

システム起動時(こ Numlock の有効/無効を 
設定します。 

Memory/Processor Error 

[ Boot ] 

Halt 

POST でメモリまたはプ□セ、ソサ(こ異常 
をお化した際の POST 終了後の動作を選 
択します。 「 Boot 」 でオペレーティング 
システムをそのまま起動します。 

「 Halt 」 で動作を停止します。 


[]： 出荷時の設定 

p-O Reset Configuration Data を 「 Yes 」 に設定すると、ブートデバイスの情報もクリアされ 
ます 。 Reset Config Data を 「 Yes 」 に設定する前に、必ず設定されているブートデバイ 
スの順番を記録し 、 Exit Savin 呂 Chan 呂 es で再起動後、 BIOS セットアップメニューを起 
動して、ブートデバイスの順番を設定し直してください。 
















Memory Configuration ヴブメニユー 

Advanced メニューで rMemory Configuration」 を選択すると、下の画面が表示されま 
す。 


PhoenixBIOS Setup UtiLity 

Advanced 


Memory Comiguration 

Item Specific Help 

System Memory: 


601 KB 

Enables DIMM sparing 

Extended Memory: 

522752 KB 

feature- 

DIMM Group #1 

Status: 

Normal 


DIMM Group #2 

Status: 

Normal 


DIMM Group 肖 3 

Status: 

Normal 


DIMM Group #4 

Status: 

Normal 


DIMM Group #5 

Status: 

Normal 


DIMM Group 肖 6 

Status: 

Normal 


Memory Retest: 


rlffit 


Extended RAM Step: 

: Disabled ： 


Memory RAS Feature: 

CInterLeave] 


Sparing: 


[DisabLed] 



FI Help t i Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^--► Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

System Memory 

- 

基本メモリの容量を表示します。 

Extended Memory 

— 

拡張メモリの容量を表示します。 

DIMM Group # 1 - #6 Status 

Normal 

Disabled 

Not Installed 

メモリの現在の状態を表示します。 
「 Normal 」 はメモリが正常であることを 
示します。 「 Disabled 」 は故障している 
ことを 、 「Not Installed 」 はメモリが取 
りがけ6れていないことを示します（表 
示のみ）。 

表示と DIMM ソケットは次のように対応し 
ています。 

Group #1 : DIMM #11、#21 

Group #2: DIMM #31 、 #41 

Group #3: DIMM #12、 #22 

Group #4: DIMM #32、 #42 

Group # 日 ： DIMM #13、 #23 

Group #6: DIMM #33 、 #43 
なお、本装置に搭載される DIMM はインタ 
ーリーブタイプのため2枚で1組として構 
成されています。 

Memory Retest 

[ No ] 

Yes 

メモリのエラー情報をクリアし、次回起 
動時にすべての DIMM に対してテストを巧 
います。このオプションは次回起動後に 
自動的に 「 No 」 に切り替わります。 

Extended RAM Step 

1 MB 

1 KB 

Every Location 
[ Disabled ] 

riM 目」は 1 M 単位(こメモリテストを行 
います。 「1 KB 」 は 1 K 単位にメモリテス 
卜を巧います。 「 EveryLocation 」 はす 
ベて(こメモリテストを巧います。メモリ 
テスト中はスペースキーのみ有効とな 
LJ < F 2>、< F 4>、< F 12>、< Esc > キーは 
無視されます。 


[]: 出荷時の設定 
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► Onboard Video ControLLer 

► Onboard LAN 

PCI Slot IB Option ROM: 

PCI Slot 2B Option ROM: 

PCI Slot 3B Option ROM: 

PCI Slot 1C Option ROM: 

PCI Slot 2C Option ROM: 

PCI Slot 3C Option ROM: 


AdditionaL setup 
menus to configure 
onboard Video 
controLLer- 


F1 Help t i Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit --> Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


PCI Configuration 


Item Specific Help 



PCI Configuration ヴブメニユー 

Advanced メニューで 「PCI Configuration」 を選択すると、下の画面が表示されます。項 
目の前に「►」がついているメニューは、選択して<日が6「>车一を押すとサブメニューが表示 
されます。 


項目については次の表を参照してください。 


[]： 化荷時の設定 

p-O ネットワークブートをさせない LAN ボードのオプション ROM は 「Disabled」 に設定してく 
ださい。取り付けたディスクアレイコント□—ラボードに 0S びインスIルされている 
八ードディスクドライブを接続する際にはそのス□ットをに nabled」 に設定してくださし、。 


項目 

パラメータ 

説明 

PCI Slot 1 目〜 3 目 Option 

ROM 

Disabled 

[ Enabled ] 

フル八イトタイプのライザーカードに接 
続している PCI ボード上のオプシヨ 
ン ROM の展開を有効(こするか無効(こする 
かを設定します。 

PCI Slot 1 C 〜 3 C Option 

ROM 

Disabled 

[ Enabled ] 

□ープ□ファイルタイプのライザーカー 
ド(こ接続している PCI ボード上のオプシヨ 
ン ROM の展開を有効(こするか無効(こする 
かを設定します。 


項目 

パラメータ 

説明 

Memory RAS Feature 

[ Interleave ] 

Mirror 

搭載しているメモリを一般の方式で運用 
する （ Interleave ) か、メモリミラーリン 
グ機能を使用する ( Mirror ) を選択しま 
す。 

機能の詳細については「メモリミラーリ 
ング機能」 （184 ページ）を参照してく 
ださい。 

sparing 

[ Disabled ] 

Enabled 

オンラインスペアメモリ機能の有効/無効 
を設定します。機能の詳細については 
「オンラインスペアメモリ機能」 

(186 ページ）を参照してください。 


d d d d d d 
6 6 6 6 6 6 

b b b b b b 
n n n n n n 

i—i i—i i—i i—i i—i i—i 




















• Onboard Video Controller サブメニュ ー 


項目 

パラメータ 

説明 

VGA Controller 

Disabled 

オンボード上のビデオコント□ーラの有 


[ Enabled ] 

効/無効を設定します。 

Onboard VGA Option ROM 

[ Auto ] 

オンボード上のビデオコント□ーラ 

Scan 

Force 

の ROM 展開を自動にするか強制的にする 
かを選択します。 


[]： 出荷時の設定 


• Onboard LAN ヴブメニュー 


項目 

パラメータ 

説明 

LAN Controller 

Disabled 

オンボード上の LAN コント□ーラの有効/ 


[ Enabled ] 

無効を設定します。 

LAN 1 Option ROM Scan 

[ Enabled ] 

オンボード上の LAN コント□ーラ1 


Disabled 

の BIOS の展開の有効/無効を設定しま 
す。 

LAN 2 Option ROM Scan 

[ Enabled ] 

オンボード上の LAN コント□ーラ2 


Disabled 

の BIOS の展開の有効/無効を設定しま 
す。 


[]： 出荷時の設定 
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Peripheral Configuration ヴブメニュー 


Advanced メニューで 「Peripheral Configuration」 を選択すると、 W 下の画面が表示されま 
す。 


PhoenixBIOS Setup UtiLity 

Advanced 


PenpheraL 

Configuration 

Item Specific Help 

Serial Port A: 


Configure Serial Port A 

Base I/O address: 

[3F8] 

using options : 

Interrupt: 

[IRQ 4] 


Serial Port B: 

CEnabLed] 

[DisabLed] 

Base I/O address: 

[2F8] 

No configuration 

Interrupt: 

[IRQ 3] 

[Enabled] 

USB 2-0 ControLLer: 

CEnabLed] 

User configuration 

ParaLLeL ATA: 

CEnabLed] 



FI Help t I Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^--> Select Menu Enter Select ►Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 

I p-O 害 IJ り込みべ一刀/〇アドレスび他と重複しないようにま意してください。設定した値び他の 
リソースで使用されている場合は黄色の r *」 び表示されまず。黄色の「*」び表示されてい 
る項目は設定し直してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Serial Port A 

Disabled 

シリアルポート A の有効/無効を設定しま 


[ Enabled ] 

す。 

Serial Port A 

[3 F 8] 

シリアルポート A のためのベース I/O アド 

Base I/O address 

2 F 8 

レスを設定します。 


3 E 8 



2 E 8 


Serial Port A 

IRQ 3 

シリアルポート A のための割り込みを設定 

Interrupt 

[IRQ 4] 

します。 

Serial Port B 

Disabled 

シリアルポート目の有効/無効を設定しま 


[ Enabled ] 

す。 

Serial Port B 

3 F 8 

シリアルポート目のためのベース I/O アド 

Base I/O address 

に F 8] 

レスを設定します。 


3 E 8 



2 E 8 


Serial Port B 

[IRQ 3] 

シリアルポート目のための割り込みを設定 

Interrupt 

IRQ 4 

します。 

USB 2.0 Controller 

Disabled 

[ Enabled ] 

USB 2.0 の有効/無効を設定します。 

Parallel ATA 

Disabled 

[ Enabled ] 

パラレ J レ AT A の有効/無効を設定します。 


]： 化荷時の設定 






















Advanced Chipset Control ヴブメニュー 


Advanced メニューで 「Advanced Chipset Control」 を選択すると、下の画面が表示され 
ます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 

Advanced 


Advanced Chipset Control 

Item Specific Help 

Multimedia Timer: 

Intel (R) I/O AT: [DisabLed] 

Wake On LAN/PME: [EnabLed] 

Wake On Ring: [DisabLed] 

Wake On RTC Alarm: CDisabLed ： 

EnabLe/DisabLe 

Multimedia Timer (HPET). 


F1 Help t i Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^--^ Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Multimedia Timer 

[ Disabled ] 

マルチメディアに対応するためのタイマ 


Enabled 

一の有効/無効を設定します。 

Intel ( R ) I/O AT 

[ Disabled ] 

Intel I/O アクセラレーシヨンテクノ□ジ機 


Enabled 

能の有効/無効の設定をします。 

Wake On LAN/PME 

Disabled 

標準装備のネットワークまたはフル八イ 


[ Enabled ] 

卜 PCI ライザーカード(こ接続された PCI デ 
バイス (PCI Power Management 

Enabled をするインベント)によるリモー 
トパワーオン機能の有効/無効を設定し ま 
す。 

Wake On Ring 

[ Disabled ] 

シリアルポート（モデム）を介したリモ 


Enabled 

ートパワーオン機能の有効/無効を設定し 
ます。 

Wake On RTC Alarm 

[ Disabled ] 

リアルタイムク□ックのアラーム機能を 


Enabled 

使ったリモートパワーオン機能の有効/無 
効を設定します。 


[]: 化荷時の設定 


H-O Wake On LAN/PME、Wake On Rin 呂機能のご利用環境において、本体への AC 電源の 
供給を停止した場合、 AC 電源の供給後の最初のシステム起動には Wake On LAN/PME、 
Wake On Rin 呂機能を利用ずることはできません。 Power スイッチを押下してシステム 
を起動してください。 AC 電源の供給を停止した場合、時下の DC 電源の供給までは電源管 
理チップ上の Wake On LAN/PME、Wake On Rin 呂機能び有効となりません。 
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Security 

力ーソルを rSecurity」 の位置に移動させると、 Security メニューが表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 
Security 


User Password Is: 

Clear 

Item Specific Help 


Supervisor Password Is: 

Clear 

Supervisor Password 

Set User Password 


controls access to the 

Set Supervisor Password 

[Enter] 

setup utiLity. 

Password on boot : 

[DisabLed] 


Fixed disk boot sector: 

[Normal] 


Power Switch Inhibit: 

: Disabled ： 



FI Help t I Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^--^ Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


Set Supervisor Password もしくは Set User Password のどちらかでく Ente「> 羊一を押す 
とパスワードの登録/変更画面が表示されます。 

ここでパスワードの設定を行います。 

p-O • 「User Password 」 は 、 （"Supervisor Password 」 を設定していないと設定できませ 
P 重 ん。 

• OS のインス I ル前にパスワードを設定しないでください。 

• パスワードを忘れてしまった場合は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお 
問い合わせください。 


を項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Supervisor Password Is 

Clear 

Set 

スーパーバイザパスワードが設定されて 
いるかどうかを示します（表示のみ）。 

User Password Is 

Clear 

Set 

ユーザーパスワードが設定されているか 
どうかを示します（表示のみ）。 

Set User Password 

8 文字までの英数字 

< Enter > キーを押すとユーザーのパスワー 
ド入力画面になります。このパスワード 
では SETUP メニューのアクセス(こ制限が 
あります。この設定は、 SETUP を起動し 
たときのパスワードの入力で 
「 Supervisor 」 で□グインしたときのみ 
設定できます。 

Set Supervisor Password 

8 文字までの英数字 

< Enter > キーを押すとスーパーバイザのパ 
スワード入力画面になります。このパス 
ワードですベての SETUP メニューにアク 
セスできます。この設定は、 SETUP を起 
動したときのパスワードの入力で 
「 Supervisor で□グインしたときのみ設 
定できます。 
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項目 

パラメータ 

説明 

Password on boot 

[ Disabled ] 

Enabled 

起動時にパスワードの入力を巧う/行わな 
いの設定をします。先(こスーパバイザの 
パスワードを設定する必要があります。 

もし、スーパーバイザのパスワードが設 
定されていて、このオプションが無効の 
場合は BIOS はユーザーが起動していると 
判断します。 

Fixed disk boot sector 

[ Normal ] 

Write Protect 

IDEA - ドディスクドライブ(こ対する書き 
みを防ぎます。本装置では IDE 八ードデ 
ィスクドライブをサポートしていませ 
ん /。 

Power Switch Inhibit 

[ Disabled ] 

Enabled 

POWER スイ、ソチの機能を有効(こするか無 
効にするかを設定します。 

なお、強制電源 OFF (4 秒押し）は無効に 
できません。 


[]: 出荷時の設定 
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Server 

カーソルを 「 Server 」 の位置に移動させると、 Server メニューが表示されます。 


Advanced 


PhoenixBIOS Setup UtiLity 
Server 


► System Management 


Item Specific Help 


Additional setup menus to 
view server management 

► Console Redirection 

► Event Log Configuration 

Assert NMI on PERR: 

rHBHIBBh 

features- 

Assert NMI on SERR: 

[EnabLed] 


FRB-2 Policy: 

[Retry 3 Times] 


Boot Monitoring: 

[DisabLed] 


Boot Monitoring Policy: 

[Retry Stimes] 


Thermal Sensor: 

[EnabLed] 


BMC IRQ: 

[IRQ 11] 


Post Error Pause: 

[EnabLed] 


AC-LINK: 

[Last State] 


Power ON Delay Time: 

C 0 ： 


PLatform Event FiLtering: 

[EnabLed] 



FI Help t i Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^--> Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 


Server メニューで設走!できる項目とその機能を示します 。 「System Management 」 と 
[Console Redirection」、[Event Log Configuration 」 は選択後、く Enter 〉 羊一を押してサ 
ブメニューを表示させてから設定します。 

項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Assert NMI on PERR 

Disabled 

[ Enabled ] 

PCI PERR のサポートを設定します。 

Assert NMI on SERR 

Disabled 

[ Enabled ] 

PCI SERR のサポートを設定します。 

FRB -2 Policy 

Disable FRB 2 Timer 
Disable BSP 

Do Not Disable BSP 
[Retry 3 Times ] 

目 SP で FR 目レベル2のてラーが発生した 
ときのプ□セ、ソサの動作を設定します。 

Boot Monitoring 

[ Disabled ] 

5 minutes 

10 minutes 

15 minutes 

20 minutes 

25 minutes 

30 minutes 

35 minutes 

40 minutes 

45 minutes 

50 minutes 
己己 minutes 

60 minutes 

起動監視機能の有効/無効とタイムアウト 
までの時間を設定します。この機能を使 
用する場合は、 ESMPRO/ServerAgent 
をインストールしていない OS か6起動す 
る場合には、この機能を無効にしてくだ 
さい。 


[]： 出荷時の設定 
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項目 

パラメータ 

説明 

Boot Monitoring Policy 

[Retry 3 times ] 

Retry Service Boot 
Always Reset 

起動監視時にタイムアウトが発生した場 
合の処理を設定します。 

[Retry 3 times ] (こ設定すると、タイムアウ 
卜の発生後にシステムをリセットし 、 OS 
起動を3回まで試みます。 

[Retry Service 目〇〇口(こ設定すると、タイ 
ムアウト発生後にシステムをリセット 
し、 OS 起動を3回まで試行します。その 
後、サービスパーティション*か6起動 
を3回試み、3回とも失敗した場合は起動 
を停止します。 

[Always Reset ] に設定すると、タイムア 
ウト発生後に OS 起動を常に試みます。 



* システムにサービスパーティションが 
を在しない場合は、システムパーティ 
ションか 60 S 起動を無限に試みます。 

Thermal Sensor 

Disabled 

[ Enabled ] 

温度センサ監視機能の有効/無効を設定し 
ます。有効にすると、温度の異常をお出 
した場合に POST の終わりでいったん停 
止します。 

BMC IRQ 

Disabled 
[IRQ 11] 

BMC (ベースボードマネージメントコン 
卜□ーラ）（こ割り} A みラインを割り当て 
るかどうかを選択します。 

Post Error Pause 

Disabled 

[ Enabled ] 

POST の実行中(こエラーが発生した際 
に、 POST の終わりで POST をいったん停 
止するかどうかを設定します。 

AC-LINK 

Stays Off 
[Last State ] 

Power On 

AC リンク機能を設定します。 AC 電源が 
再度供給されたときのシステムの電源の 
状態を設定します（下表参照）。 

Power ON Delay Time ( Sec ) 

[0] 〜 25 己 

DC 電源を ON にするディレイ時間を0秒か 
62日日秒の間で設定します。 AC - LINK で 
[Last StateJ または 「Power On 」 （こ設 
定している場合に有効となります。 

Platform Event Filtering 

Disabled 

[ Enabled ] 

目 MC (ベースボードマネージメントコン 
卜□ーラ）の通報機能の有効/無効を設定 
します。 


[]: 出荷時の設定 


「 AC - LINK 」 の設定と本装置の AC 電源が OFF になってから再度電源が供給されたときの動作 
を次の表に示します。 


AC 電源 OFF の前の状態 

設定 

Stay Off 

Last State 

Pow 白广 On 

動作中 

Off 

On 

On 

停止中 （ DC 電源も Of 你とき） 

Off 

Off 

On 

強制電源 OFP 

Off 

Off 

On 


* POWER スイッチを4秒] U 上押し続ける操作です。強制的に電源を OFR こします。 


n-O 無停電電源装置 ( UPS ) を利用して自動運転を行う場合は 「 AC 丄 INK 」 の設定を 「Power On 」 
にしてください。 
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System Mana 甚 ement サブメニュ ー 


Server メニューで 「System Management 」 を選択し、く Enter 〉 羊一を押すと、下の画面が 
表示されます。 


PhoenixBIOS Setup Utility 
Server 



項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

BIOS Version 

— 

目10 S のバージョンを表示します（表示の 
み）。 

Board Part Number 

— 

本装置のマザーボードの部品番号を表示 
します（表示のみ）。 

Board Serial Number 

— 

本装置のマザーボードのシリアル番号を 
表示します（表示のみ）。 

System Part Number 

— 

本装置のシス了ムの部品番号を表しま 
す（表示のみ）。 

System Serial Number 

— 

本装置のシステムのシリアル番号を表示 
します（表示のみ）。 

Chassis Part Number 

— 

本装置の崖体の部品番号を表示します 
(表示のみ）。 

Chassis Serial Number 

— 

本装置の屋体のシリアル番号を表示しま 
す（表示のみ）。 

Onboard LAN 1 MAC 

Address 

— 

標準装備の LAN ポート1の MAC アドレス 
を表示します（表示のみ）。 

Onboard LAN 2 MAC 

Address 

— 

標準装備の LAN ポート2の MAC アドレス 
を表示します（表示のみ）。 

Management LAN MAC 
Address 

— 

管理用 LAN ポートの MAC アドレスを表示 
します（表示のみ）。 

BMC Device ID 

— 

目 MC のデバイス ID を表示します（表示の 
み）。 

BMC Device Revision 

— 

目 MC のレビジョンを表示します（表示の 
み）。 

BMC Firmware Revision 

— 

目 MC のファームウェアレビジョンを表示 
します（表示のみ）。 

SDR Revision 

— 

センサデータレコードのレビジョンを表 
示しまで（表示のみ）。 

PIA Revision 


プラットフォームインフォメーションエ 
リアのレビジョンを表示します（表示の 
み）。 
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Console Redirection ヴブメニユー 

Server メニューで 「Console Redirection 」 を選択し、 < Ente 「> 羊一を押すと、下の画面が 
表示されます。 



項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

BIOS Redirection Port 

[ Disabled ] 

Serial Port A 

Serial Port B 

このメニューで設定したシリアルポート 
か 6 DianaScope やハイパーターミナルを 
使った管理端末か6のダイレクト接続を 
有効にするか無効にするかを設定しま 
す。 

ACPI Redirection Port 

[ Disabled ] 

Serial Port A 

Serial Port B 

OS 動作中に ACPI コンソールを接続する 
シリアルポートを設定します。 

Baud Rate 

9600 

[19.2 K ] 

38.4 K 

57.6 K 

115.2 K 

接続する八ードウェアコンソールとのイ 
ンタフェース(こ使用するボーレートを設 
定しまで。 

Flow Control 

None 

XON/XOFF 
に TS / RTS ] 

CTS/RTS + CD 

フ□一制御の方法を設定します。 

Terminal Type 

PC ANSI 
[VT 100+] 

VT - UTF 8 

ターミナル端末の種別を選択します。 

Remote Console Reset 

[ Disabled ] 

Enabled 

接続している八ードウェアコンソールか6 
送信されたエスケープコマンド 
作 scR ) よるリセットを有効(こするかど 
うかを選択します。 


[]： 化荷時の設定 
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Event Log Configuration ヴブメニュー 


Server メニューで 「Event Log Configuration 」 を選択し、 < Ente 「> 羊一を押すと、 W 下の画 
面が表示されます。 


PhoenixBIOS Setup UtiLity 
Server 


Event Log Configuration 

Item Specific Help 

Clear ALL Event Logs: 

The system event Log 

wiLL be cleared if 

selecting "Yes". 


FI Help t i Select Item - /+ Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit ^--> Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit 



項目については次の表を参照してください。 


項目 

パラメータ 

説明 

Clear All Event Logs 

Enter 

< Enter > キーを押すと確認画面が表示さ 
れ、 「 Yes 」 を選ぶと保をされているエラ 
一□グを初期化します。 


[]: 化荷時の設定 
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Boot 

力ーソルを 「 Boot 」 の位置に移動させると、起動順位を設定する Boot メニューが表示されま 
す。 



起動デバイスとして登録されていないデバイス 


起動デノ \'イスとして登録されたデバイスとその優先順位 


表示項目 

デバイス 

USB CDROM 

USB CD - ROM ドライブ 

IDE CD 

ATA 円の CD - ROM ドライブ（本体標準装備の DVD - ROM ドライブなども含む） 

USB FDC 

US 目フ□、ソピーディスクドライブ 

USB KEY 

US 目フラッシュメモリなど 

IDE HDD 

IDE 八ードディスクドライブ 

PCI SCSI 

本体標準装備の八ードディスクドライブ 

PCI BEV 

IBA GE SI 饥 XXXX :本体標準装備の LAN 。 に lot 0 C 00 J が LAN 1、に lot 0 C 0 1」 

が LAN 2 を表します。 

その他の表示： 本体のライザーカードに接続されているオプションの PCI ボー 

ド。 


1 . 目 IOS は起動巧能なデバイスをお出すると、該当する表示項目にそのデバイスの情報を表示しま 
す。 

メニューに表示されている任意のデバイスか6起動させるためにはそのデバイスを起動デバイス 
として登録する必要があります(最大8台まで)。 

2 . デバイスを選択後して < X > キーを押すと、選択したデバイスを起動デバイスとして登録/解除す 
ることができます。 

最大8台の起動デバイスを登録済みの場合は < X > キーを押しても登録することはできません。現在 
の登録済みのデバイスか6起動しないものを解除してか6登録してください。 

また選択後(こ < Shif わキーを押しなが6、<1>キーを押すと選択したデバイスを有効/無効(こする 
ことができます。 

3 . < t >キー/< i >キーと<十>キー/ <-> キーで登録した起動デバイスの優先順位 （1 位か68位)を 
変更できます。 

をデバィスの位置へ< t >キー/< i >キーで移動させ、<十>キー/<一>キーで優先順位を変更で 
きます。 
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Exit 

カーソルを 「Exit」 の位置に移動させると、 Exit メニューが表示されます。 



このメニューのをオプションについて JU 下に説明します。 


Exit Saving Changes 

新たに選択した内容を CMOS メモリ（不揮発性メモリ）内に保存して SETUP を終わらせる時 
に、この項目を選択します。 Exit Saving Changes を選択すると、磕認画面が表示されま 
す。 

ここで、 「Yes」 を選ぶと新たに選択した内容を CMOS メモリ（不揮発性メモリ）内に保存して 
SETUP を終了し、自動的にシステムを再起動します。 


Exit Discarding Changes 

新たに選択した内容を CMOS メモリ（不揮発性メモリ）内に保存しないで SETUP を終わらせ 
たい時に、この項目を選択します。 

次に 「Save before exiting?」 の磕認画面が表示され、ここで、 「No」 を選択すると、変更し 
た内容を CMOS メモリ内に保存しないで SETUP を終了し、ブートへと進みます。 「Yes」 を選 
択すると変更した内容を CMOS メモリ内に保存して SETUP を終了し、自動的にシステムを 
再起動します。 


Load Setup Deraults 

SETUP のすベての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。 Load Setup 
Defaults を選択すると、磕認画面が表示されます。 

ここで、 「Yes」 を選択すると、 SETUP のすベての値をデフォルト値に戻して Exit メニユーに 
戻ります。 「No」 を選択すると Exit メニユーに戻ります。 

I n-O モデルによっては、出荷時の設定とデフォルト値び異なる場台びあります。この項で説明し 
ている設定一覧を参照して使用する環境に合わせた設定に直す必要びありまず。 
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Load Custom Defaults 

このメニューを選択して<[が6「>车一を押すと、保をしているカスタムデフォルト値を□一 
ドします。カスタムデフォルト値を保をしていない場合は、表示されません。 


Save Custom Defaults 


このメニューを選択して <Ente「> 羊一を押すと、現在の設を値をカスタムデフォルト値とし 
て保存します。保存すると 「Load Custom Defaults」 メニューが表示されます。 


Discard Changes 

CMOS メモリに値を保存する前に今回の変更をじ(前の値に戻したい場合は、この項目を選択 
します。 Discard Changes を選択すると確認画面が表示されます。 

ここで、 「Yes」 を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、じ(前の内容に戻ります。 


Save Changes 

新たに選択した内容を CMOS メモリ（不揮発性メモリ）内に保存する時に、この項目を選択し 
ます。 Saving Changes を選択すると、磕認画面が表示されます。 

ここで、 「Yes」 を選ぶと新たに選択した内容を CMOS メモリ（不揮発性メモリ）内に保存しま 
す。 
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y セットとク y ア 

本装置が動作しなくなったときじ参照してください。 



0S が起動する前に動作しなくなったときは、く Ct「l>+ —とく Alt> 羊一を押しながら、 
<Dele お>羊一を押してください。リセ、ソトを実行します。 


p-O リセットは、本体の DIMM 内のメモリや処理中のデータをずべてクリアしてしまいまず。 

八ングアップしたとを m 外でリセットをラとをは、本装置びなにち処理していないことを 
確認してください。 


強制電源 OFF 


OS からシャットダウンできなくなったときや、 POWER スイ、ソチを押しても電源を OFF にで 
きなくなったとき、リセ、ソトが機能しないときなどじ使用します。 

本体の POWER スイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的に OFF になります。 
履源を再び ON にするときは、電源 OFF から約30秒ほど待ってから電源を ON にしてくださ 
い。） 

I n-O リモートパワーオン機能を使用している場台は、一度、電源を ON にし直して、 OS を起動 
させ、正常な方法で電源を OFF にしてください。 

POWER スイ、ソチ 
(4 秒 U 上押す） 
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CMOS メモリ•パスワードのクリア 


本装置が持つセットアップユーティリティに ETUP」 では、本装置内部のデータを第三者か 
ら保護するために独自のパスワードを設をすることができます。 

万一、パスワードを忘れてしまったときなどは、ここで説明する方までパスワードをクリア 
することができます。 

また、本装置の CMOS メモリに保存されている内容をクリアする場合も同様の手順で行いま 
す。 

I n-O CMOS メモリの内容をクリアずると SETUP の設定内容びすべてデフォルトの設定に戻り 
ます。 

パスワード/ CMOS メモリのクリアはマザーボード上のコンフイグレーシヨンジャンパス 
イッチを操作して行います。ジャンパスイッチは下國の位置にあります。 

1 ，0 その他のジャンノくの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原因となりま 
す。 


パスワードの保護/クリア用ピン 


CMOS メモリの内容の 
保護/クリア用ピン 



背面側 
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それぞれの内容をクリアする方法を次に示します。 





A\ 

A® 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。人び死 
じする、または重傷を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ似降の説明を 
ご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 

• リチウムバッテリを取りがさない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 


A ミ主意 

AA 

装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。义傷や 
けびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ 
似降の説明をご覧ください。 

• 1人で持ち上げない 

• 中途半端に取り付けない 

• カバーをがしたまま取り付けない 

• 指を挟まない 

• 高温ま意 

• ラックび不ま定な状態でデバイスをラックか5引き出さない 

• 複数台のデバイスをラックか5引き出した状態にしない 

A A 

0 


1. 166ページを参照して準備をする。 

2. 本体をラックか6引き出す （175 ページ参照)。 

3. □ジ 、ソク カバーを取り外す （ 178ページ参照)。 

4. クリアしたい機能のジャンパスイッチの設定を変更する。 



I クリップをなくさないようま意してください。 

5. 本装置を元どおり(こ組み立てる。 

巨. DianaScope を使って管理 PC と接続できる状態二して、 POWER スイッチを押す。 
iU 下のメッセージが表示されます。 

ERROR : 

0120 ： NVRAM Cleard by Jumper 

Press <F1> to Resumu, Press <F2> to run SETUP 


7. < F 2> キーを押して、 SETUP ユーティリティを起動する。 

8 . 「 Exit 」 メニューか 6 rExit Saving Changes 」 を選択し、 「 Yes 」 を還択する。 
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9. 「Turn off power and reinstall the jumper in Normal mode position .」 とし^うメッセージが、表示 
されるまで待つ。 

10. システムの電源を OFF にする。 

11. DianaScope を使って管理 PC と接続を切断する。 

12. ジャンパスイッチの設定を元(こ戻した後、もう一度電源を ON にして BIOS セットアップユーティ 
リティを使って設定し直す。 
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割 D 込みライン 

割り込みラインは、化荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときなどに参考に 
してください。 


IRQ 

周辺機器（コント□ーラ） 

IRQ 

周辺機器（コント□ーラ） 

0 

システムタイマ 

12 

マウス 

1 

キーボード 

13 

数値演算プ□セ、ソサ 

2 

- 

14 

プライマリ DE 

3 

COM 2シリアルポート 

15 

セカンダリ DE 

4 

COM 1シリアルポート 

16 

USB 

己 

PCI 

17 

VGA 

6 

フ □、ソ ピーディスク 

18 

- 

7 

PCI 

19 

USB 

8 

リアルタイムク□ック 

30 

LAN 1 

9 

ACPI Compliant System 

31 

LAN 2 

10 

PCI 

49 

SAS 1 

11 

BMC IRQ 

51 

SAS 2 
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